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Zelmtes Gapitel.
Werthes fur q. nicht entfernen lasst. Ferner hat Kahlbauin }) nach-gewiesen, dass aus der Spannkraftscurve fur Wasser bereclmet die Curve fur z.B. Essigsaure, Ameisensaure, Normal-Buttersaure, Norinal-Valeriansaure , Normal - Heptylsaure , Isobuttersiiure , Isokapronsjiure anders verlauft, als aus der Spannkraftscurve fur Propionsiiure er-mittelt, was nicht der Fall sein durfte, wenn die Dtihriug'sclie Regel streng richtig ware. Icli darf aber zu benaerken nicht unterlassen, dass nrir die Abweichungen doch recht unbedeutend erscheinen, und ich in Kahlbaum's Kritik eher eine Bestiitigung derDiihring'schen Formel sehen mochte.
Setzen wir, wie es nach der kinetischen Theorie der Sub-stanzen sein soil, als Verdampfungsgrenze fur alle Fliissigkeiten den absoluten Nullpunkt an, wobei dann der .Druck fur alle Null sein wiirde, so batten wir, wenn ^0 = 0 1st, auch # = 0, somit
29)
Die absoluten Siedetemperaturen zweier Stoffe bei gleichein Drucke standen also fiir alle Drucke in dem niinilichen Verhiiltniss. Gewohnlich wird diese Gleichung* als eine Folge des Diihring'schen Gosetsses und ernes anderen von Ramsay und Young aufgestellten, bald zu be-handelnden Gesetzes betrachtet; sie ist aber lediglich das Diihring'sche Gesetz, angewendet auf den Fall, dass alle Stoffe bei dor absoluten Temperatur 0° den gleichen Dampfdruck 0 besitzen. Auch diose Formel wird angenahert bestatigt. So ist fiir Wasser als Vorgleichs-stoff und Quecksilber (nach Ramsay und Young):
p	&		//
mm	"Wasser	Quecksilber	'/
34,4	304,5	495,15	0,615
124,35	329,2	543,3	0,001.
157,15	334,2	553,2	0,604
769,93	373,36	031,46	0,591
2896,9	415,26	720,0	0,577
2904,5	415,36	721,0	0,576
Die Zahlen fur % liegen zwischen 0,62 und 0,58, sind also nicht sehr verschieden von einander, indessen fallen sie init steigender Temperatur. Aehnliches findet statt nach den Ermittelungen von Richardson2).
L. c.
2) Winkelmann, Encyklopadie der Physik, Bd. 2(11), S. 718.nicht, wofiir schon das von Duhring selbst herangezogene Beispiel des Acetons angefiihrt werden kann. Wasser ist zu Grunde gelegt. Die Differenzen zwischen den beobachteten und berechneten Siedetemperaturen sind aber von etwa 400 mm bis 760mm entgegengesetzt den Differenzen von 760 mm bis 7080 mm und zeigen einen ausgesprochenen Gang, der sich durch Ansetzung eines anderen
